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Presentación
La Guía de Cultivo Repollo Orgánico, desarrolla conocimientos técnicos avanzados en un lenguaje sencillo al alcance de todos. Incluso si el lector está en el primer contacto con el tema, podrá aprender paso a paso de este cultivo, donde se expondrá lo mejor método sin el uso de pesticidas en canteros y macetas, resultado de la dedicación del autor Márcio Pereira - investigador sobre el tema cultivo de hortalizas orgánicas - a lo largo de su programa de estudio.
Producciones orgánicas no permiten la contaminación de suelos y plantas, ya que utilizan fertilizantes orgánicos sin aplicar pesticidas. El jardín se trabaja como un organismo vivo, donde se produce una diversificación de especies vegetales con el fin de asegurar el equilibrio ambiental.
Dentro del sistema orgánico, vamos a introducir el cultivo de repollo, siguiendo sus especificidades y requisitos, en la búsqueda de una producción de alta calidad orientada al consumo propio o la venta.
En el primer capítulo, se le guiará a los preparativos del huerto siguiendo los pasos iniciales de evaluación del espacio, análisis de suelo, preparación del suelo, aplicaciones de cal y abono orgánico.
En el segundo capítulo, nos ocuparemos de la creación del huerto con la construcción de los canteros, elección de semillas y cultivo del repollo.
En el tercer capítulo, veremos las labores culturales, entenderás sobre riego y fertilización foliar.
Llegando al cuarto capítulo, el tema es la cosecha, entenderás los detalles para cosechar el repollo.
En el quinto capítulo se explicará el funcionamiento del sistema orgánico y se presentarán los métodos de asociación de cultivos, rotación de cultivos, mantillo orgánico, control de plantas espontáneas y control de plagas y enfermedades.
En el sexto y último capítulo se destaca el cultivo de repollo orgánico en macetas, dada la especificidad de este tipo de plantación.
CAPÍTULO 1 PREPARATIVOS DEL HUERTO








EVALUACIÓN DEL ESPACIO
El espacio elegido para crear un jardín orgánico debe cumplir con ciertos requisitos físicos.
Este sitio debe ser plano o ligeramente inclinado, lo que puede facilitar el drenaje del exceso de agua. Una superficie demasiado baja o empinada es contraindicada, ya que en esta condición, si llueve, puede ocurrir pérdida de suelo (erosión), resultando en degradación química, física y biológica.


[image: El sitio plano es ideal para plantar]


Si el sitio está ubicado muy cerca de una corriente de agua, tiene que haber una distancia y altitud seguras para evitar inundaciones. 
El suelo debe presentar un buen drenaje e infiltración del exceso de agua, no siendo propicio para encharcamientos e inundaciones. Se sugiere evaluar el drenaje pluvial, si en volumen normal causa acumulación de agua, la ubicación no es apropiada. Evite un suelo que normalmente tiene mucha humedad, ya que este es un factor favorable para la aparición de plagas y enfermedades. 
La textura ideal del suelo es de consistencia mediana, es decir, ni demasiado arenoso o fangoso. El suelo necesita ser ligero, profundo y permeable, permitiendo la penetración de raíces, agua, aire y pequeños organismos. 
Recibir luz solar directa de 6 a 8 horas al día, con buena luz por la mañana y tarde sobre todas las plantas, sin sombra sobre los canteros. 
Si el espacio previsto para crear el huerto orgánico ya ha tenido el uso de fertilizantes químicos y pesticidas, y la contaminación aún persiste, esta puede ser una razón para hacer inviable el concepto orgánico. Sin embargo, será necesario esperar un cierto tiempo de inactividad de la tierra para su recuperación, según orientación técnica especializada. 
Infórmese también si el lugar ya ha sufrido algún ataque previo de plagas y enfermedades, ya que no debería seguir siendo propenso a esta situación.
ANÁLISIS DE SUELO
El suelo debe someterse a análisis de laboratorio para evaluar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Solo con el resultado del análisis de suelo listo, se podrá conocer la acidez y fertilidad existente, para después realizar la corrección con la aplicación de cantidades de cal y abono.
Producciones no destinadas a la venta, sino sólo al consumo propio, el análisis de suelo y la aplicación de cal no son obligatorios, la fertilización se puede realizar sin orientación técnica. Sin embargo, el suelo sin una adecuada corrección de acidez y fertilidad producirá hortalizas de calidad inferior, de menor tamaño y durabilidad. Para producciones destinadas a la venta, se aconseja recolectar una muestra de suelo y enviarla para su análisis, que informará la corrección de acidez y fertilidad requerida, en base al resultado y recomendación técnica.
Es probable que el suelo en cualquier área sea ácido, lo que requiere la incorporación de cal. Cuanto más ácido sea el suelo, menor disponibilidad de nutrientes habrá para las plantas, aunque el exceso de cal también es perjudicial, ya que en esta circunstancia elevaría de forma inapropiada el pH, calcio y magnesio del suelo, haciéndolo alcalino con similares consecuencias nocivas para las hortalizas.
La acidez del suelo se mide por el índice de pH (potencial de hidrógeno), siendo importante para la nutrición de las plantas. El pH del suelo se mide en una escala de 0 a 14, donde 7 es neutro, abajo es ácido y arriba es alcalino.
En suelos muy ácidos (pH 4.0 a 5.5), la cantidad de nutrientes disponibles para las plantas es pequeña, lo que influye desfavorablemente en la fertilidad. Los suelos son comúnmente ácidos y tienen un pH de menos de 7. Las hortalizas son sensibles a la acidez del suelo y se desarrollan mejor a un pH entre 6,0 y 7,5 - rango aceptable.
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